JOZEF SCHMIDT 


Konduktor kolei północnej 


przeżywszy lat 39, po długiej i dolegliwej chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, 


zmarł dnia 10 Lipca 1859 roku. 


W nieutulonym żalu pozostała żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Znajomych i pobożną Publiczność 
na pogrzeb, który się odbędzie dnia 11 Lipca b. r. t. jj we Czwartek o godzinie 6 wieczorem z domu pod 
Nr, 18 przy ulicy Pędzichów, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


